186           Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
Durch Quadrieren und Addieren dieser Gleichungen wird
(a* + Z>2)2 = (R* + co*L*} (A* + co2C2) a2 If 62 =
und durch Vereinigung mit Gl. 219
a = J± [RA —
____     (220)
6 = ^/1 a>*LC — RA + V(^'3 + a)3J&2) (^2+ w2(72)] J Setzt roan nun in Gl. 217 und 218
e ± /& x __ cos bx±;j sin 6rc so wird
= l/.      , r    ^K -
e~(*x(cosbx — j sin&x)
~ —
, ~ — rr2 -j- j coLf
(221)
Jede dieser Gleichungen besteht aus zwei Teilen, deren ] deutung erst untersucht werden soil. Sieht man zunachst von d< Faktor e-ax ab, indem etwa a — Q gesetzt wird, so hat jeder ] standteil die Form
$1 (cos b% ± j smbx) .
Jeder Vektor $1 stellt eine einwellige Spannung dar, dei Amplitude pam sei, und deren Augenblickswerte daher
sind.    Ebenso bedeutet der Vektor jtyt,   der   ebenso groB wie $1 und dagegen zeitlich um eine Viertelperiode voreilt,  eine Spannt
Die Momentanwerte der beiden Glieder der Gl. 22*1 sind dah
P~Pa cos bx^pj sm&£==Paw [s^n (^)^+¥>) cos &^±cos (co't -\-ijj) sin!
=pamsm(cotjr y±bx)    .....    (222'
Diese Funktion stellt fiir einen gegebenen Augenblick, d. f iir t = konst., eine raumlich sinusformige Spannungsverteilung la] der Leitung dar, und an einer bestimmten Stelle (a? = konst.) e zeitlich nach einer Sinusfunktion pulsierende Spannung.
Schreitet der Winkel bx um 2 n fort, so hat man sich um e ganze   Wellenlange   1   der  raumlichen  Simiswelle   fortbewegt. ist daher
b ist das WinkelmaB.u beriicksichtigen.
